Fahrplan gültig ab 10.08.2017 



Hammelburg - Heinrichstraße - Reuß-Park 


GVB Verkehrs- und 
Betriebsgesellschaft 
Gera mbH 


5fLnb IVMT 

I V/orkahrcworhii 


Verkehrsverbund 

Mittelthüringen 


S’t't» MT * 


Montag - Freitag 

4 

5-17 

18 

19 

20 


Hammelburg 

ab 

44 

14 44 

14 44 

14 44 

14 30 


Schiefergasse 


45 

15 45 

15 45 

15 45 

15 31 


Ernsee 


46 

16 46 

16 46 

16 46 

16 32 


Klinikum Haupteingang 


50 

20 50 

20 50 

20 50 

20 36 


Dr.-Semmelweis-Weq 


51 

21 

51 

21 51 

21 51 

21 37 


Haus Schulenburg 


52 

22 52 

22 52 

22 52 

22 38 


Dahliengarten/Tierpark 


53 

23 53 

23 53 

23 53 

23 39 


An der Spielwiese 


54 

24 54 

24 54 

24 54 

24 40 


Südbahnhof 


56 

26 56 

26 56 

26 56 

26 41 


Heinrichstraße 

an 

57 

27 57 

27 57 

27 57 

27 42 


Heinrichstraße 

ab 

00 30 

00 30 




Stadtgraben 


03 33 

03 

33 




Schillerstraße 


05 35 

05 

35 




Bauvereinstraße 


06 36 

06 

36 




Steinstraße 


07 37 

07 37 




Altenburger Straße 


08 38 

08 

38 




Leumnitz 


09 39 

09 39 




Ostfriedhof 


11 

41 

11 

41 




Laasener Straße 


12 42 

12 42 




Slivener Straße 


14 44 

14 44 




G.-Hauptmann-Straße 


15 45 

15 45 




Am Steinertsberg 


16 46 

16 46 




Reuß-Park 

an 

17 47 

17 47 





Samstag 

6 

7-15 

16-19 


Isonn- und Feiertag 

6 

7-19 


Hammelburg 

ab 


44 

30 


Hammelburg 

ab 


30 


Schiefergasse 



45 

31 


Schiefergasse 



31 


Ernsee 



46 

32 


Ernsee 



32 


Klinikum Haupteingang 


35 

50 

36 


Klinikum Haupteingang 


36 

36 


Dr.-Semmelweis-Weq 


36 

51 

37 


Dr.-Semmelweis-Weq 


37 

37 


Haus Schulenburg 


37 

52 

38 


Haus Schulenburg 


38 

38 


Dahliengarten/Tierpark 


38 

53 

39 


Dahliengarten/Tierpark 


39 

39 


An der Spielwiese 


39 

54 

40 


An der Spielwiese 


40 

40 


Südbahnhof 


41 

56 

41 


Südbahnhof 


41 

41 


Heinrichstraße 

an 

42 

57 

42 


Heinrichstraße 

an 

42 

42 





































Fahrplan gültig ab 10.08.2017 



Reuß-Park - Heinrichstraße - Hammelburg 


GVB Verkehrs- und 
Betriebsgesellschaft 
Gera mbH 


5fLnb IVMT 

I V/orkohrcuorhii 


Verkehrsverbund 

Mittelthüringen 


?trb MT 


Montag - Freitag 

4 

5 

6-17 

18 

19 

20 


Reuß-Park 

ab 


28 58 

28 58 

28 




G.-Hauptmann-Straße 



29 59 

29 59 

29 




Slivener Straße 



30 

00 30 

00 30 




Laasener Straße 



32 

02 32 

02 32 




Ostfriedhof 



34 

04 34 

04 34 




Leumnitz 



35 

05 35 

05 35 




Altenburger Straße 



36 

06 36 

06 36 




Steinstraße 



37 

07 37 

07 37 




Bauvereinstraße 



38 

08 38 

08 38 




Schillerstraße 



39 

09 39 

09 39 




Stadtgraben 



40 

10 40 

10 40 




Heinrichstraße 

an 


42 

12 42 

12 42 




Heinrichstraße 

ab 

15 45 

15 45 

15 45 

15 45 

15 45 

15 


Südbahnhof 


17 47 

17 47 

17 47 

17 47 

17 47 

17 


An der Spielwiese 


19 49 

19 49 

19 49 

19 49 

19 49 

19 


Dahliengarten/Tierpark 


20 50 

20 50 

20 50 

20 50 

20 50 

20 


Haus Schulenburg 


21 51 

21 51 

21 

51 

21 

51 

21 51 

21 


Dr.-Semmelweis-Weg 


22 52 

22 52 

22 52 

22 

52 

22 52 

22 


Klinikum Haupteingang 


24 54 

24 54 

24 54 

24 54 

24 54 

24 


Ernsee 


26 56 

26 56 

26 56 

26 56 

26 56 

26 


Schiefergasse 


27 57 

27 57 

27 57 

27 57 

27 57 

27 


Hammelburq 

an 

28 58 

28 58 

28 58 

28 58 

28 58 

28 



Samstag 


7-15 

16 

17 

18 


Isonn- und Feiertag 

5 

7-18 


Heinrichstraße ab 

Südbahnhof 

An der Spielwiese 
Dahliengarten,/Tierpark 

Haus Schulenburg 
Dr.-Semmelweis-Weg 

45 

47 

49 

50 

51 

52 

15 

17 

19 

20 

21 

22 

00 

02 

04 

05 

06 

07 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

00 45 
01 46 
02 47 
03 48 
04 49 
05 50 


Heinrichstraße ab 

Südbahnhof 

An der Spielwiese 
Dahliengarten/Tierpark 

Haus Schulenburg 
Dr.-Semmelweis-Weg 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

45 

46 

47 

48 

49 

50 


Klinikum Haupteingang 

Ernsee 

Schiefergasse 

Hammelburg an 

54 

24 

26 

27 

28 

09 

11 

12 

13 

07 

09 

10 

11 

07 52 
09 54 

10 55 

11 56 


Klinikum Haupteingang 

Ernsee 

Schiefergasse 

Hammelburg an 

52 

52 

54 

55 

56 










































